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V. OPIS TECHNICZNY 

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Opracowanie zawiera kompleksową inwentaryzację zieleni, gospodarkę zielenią oraz 
projekt nasadzeń kompensacyjnych dla terenu otaczającego Staw Płaszowski w Krakowie. 
Inwentaryzację wykonano w okresie od czerwca do lipca 2017 roku, a następnie na jej 
podstawie opracowano projekt gospodarki zielenią, która ogranicza się do przyczyn 
sanitarnych, gdyż projekt planowanej inwestycji nie koliduje z cennymi egzemplarzami 
zieleni istniejącej. Inwentaryzacja i gospodarka zieleni została przedstawiona graficznie na 
załączonej planszy IZ_01 oraz opisana w części tekstowej niniejszego opracowania. Na 
podstawie uzyskanych danych opracowano projekt zieleni uwzględniający propozycje 
nasadzeń zastępczych przedstawiony w odrębnym opracowaniu. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są 3 działki w obrębie krakowskiej dzielnicy Podgórze, 
otaczające i obejmujące swym zakresem obszar Stawu Płaszowskiego. Nr ew. działek to 
322/65, 322/68, 330/7 obr. 15 Podgórze. 

Z terenem graniczą: 

- od strony północnej - ruchliwa ulica Powstańców Wielkopolskich, budynki centrów 
handlowych King Square i Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego oraz działki 
prywatne z zabudową mieszkaniową, 

- od strony zachodniej i południowej - nasyp kolejowy i tory należące do PKP, 

- od strony wschodniej - osiedla mieszkaniowe przy ulicy Wodnej 

Teren obecnie pozostaje niezagospodarowany - główne szlaki komunikacyjne to 
przedepty prowadzące między innymi do dzikich zejść nad taflę wody. Ukształtowanie 
terenu jest zróżnicowane - skarpa przy stawie przyjmuje różne wysokości w granicach 
40cm - 90cm (w zakresie opracowania). Znaczna różnica wysokości pojawia się również 
między terenem obecnego parkingu Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego a 
zaroślami na obszarze przy północnej części stawu (prawie 2m). Przy samym akwenie 
dominują natomiast tereny płaskie o niewielkim zróżnicowaniu. 

3. METODA PRAC 

W wypadku inwentaryzacji zieleni przyjęto następujące zasady: 

• pomiar obwodów drzew - standardowo na wysokości 1.3m oraz wysokości 5cm u 
drzew o obwodach zbliżonych do wartości granicznych określonych w ustawie o 
ochronie przyrody. 

• pomiar średnicy koron - odległość dwóch skrajnych punktów korony w jej najszerszym 
miejscu 

• pomiar wysokości drzewa - wysokość drzewa określano przyporządkowując je do 
jednej z grup: drzewa poniżej 5m wysokości, 5-10m, 10-15m, 15-20m, 20-25m, 25-30m, 
powyżej 30m 

• dla krzewów i skupin wysokości podawano analogicznie do drzew, poza tym określano 
powierzchnię roślin i jeśli było to możliwe podawano zakres obwodów i średnic pni. 
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Dla drzew których obwody przekraczały 50cm (lub w wypadku niektórych gatunków 
70cm), wprowadzono numerację kodem 6-cyfrowym nadawanym przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie. Ponadto wszystkie rośliny otrzymały numer porządkowy. 

Dla każdego egzemplarza i skupiny sporządzono również krótki opis stanu zdrowotnego, 
który miał kluczowe znaczenie dla opracowania projektu gospodarki zielenią. 

Jako roślinność przeznaczoną do usunięcia przewidziano egzemplarze charakteryzujące się 
złym stanem sanitarnym, stanowiące zagrożenie dla osób przebywających w terenie. 

Projekt nasadzeń kompensacyjnych zakłada nasadzenia 59 szt. drzew i 193 szt. krzewów. 

4. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ 
4.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU 
Atlas zieleni miasta Krakowa 1 na opracowywanym terenie wyróżnia kilka grup zbiorowisk: 

- Arrhenatheretum elatioris typie - łąki świeże rajgrasowe - Porastają tereny na północny 
zachód oraz na wschód od stawu. Matuszkiewicz 2 opisuje je jako łąki grądowe - bogate 
florystycznie, atropogeniczne zbiorowiska na żyznych, niezbyt wilgotnych glebach 
mineralnych. Są one charakterystyczne dla obszaru niżu w naszym kraju. I są jednym z 
najbardziej charakterystycznych zbiorowisk zastępczych w kręgu zbiorowisk lasów grądowych. 
Dominują w nich trawy darniowe takie jak owsica łąkowa, a także kwitnące rośliny motylkowe. 

- Wzdłuż granic całego stawu występują zbiorowiska szuwarów właściwych typu Phragmition. 
Są to ubogie florystycznie skupienia agregacyjne charakterystyczne dla brzegów eutroficznych 
zbiorników wód stojących 3 . 

- Tereny zainwestowane znajdujące się w obrębie działek dzierżawionych przez Krakowskie 
Centrum Handlowo Targowe oraz King Square, a także w obrębie istniejącej zabudowy 
osiedlowej. 

Z kolei przeprowadzona inwentaryzacja terenu pozwoliła dokonać podziału terenu na dwie 
grupy obszarów: 

- Obszary dzikich ogrodów przydomowych na terenach przywłaszczonych przez mieszkańców 
sąsiadujących z terenem domów jednorodzinnych (północna część obszaru). W ogrodach 
znajduje się szeroka gama drzew i krzewów ozdobnych, obejmujących zarówno gatunki 
rodzime jak również obce. Wśród drzew można wymienić: Pinus sylvestris, Chamaecyparis 
lawsoniana, Chamaecyparis pisifera, Cercis silquastrum. Magnolia xsoulangiana, Prunus 
cerasifera. 

Wśród krzewów wymienić można: Rosa sp., Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris, Forsythia 
suspensa, Rhododendron sp., Philadelphus coronarius, Deutzia scabra, Buxus sempervirens, 
Euonymus fortunei. 

- Druga grupa zieleni to porastająca pozostałą część terenu roślinność nadwodnych szuwarów 
i zarośli, w tym wypadku najbardziej zbliżona do zbiorowiska nadrzecznego łęgu topolowego. 
Są to zbiorowiska zieleni wyrastającej w przewadze z samosiewów. Można tu wydzielić co 
najmniej kilka wyraźnych większych skupin zieleni wysokiej, np. grupy porastające tereny przy 


1 Online: http://zielony-krakow.um. krakow.pl:280/rosl/, dostęp: 1.07.2017 r. 

2 Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 265-266 

3 Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 231 
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skarpie kolejowej lub rosnące na skarpach przy stawie, grupy zarośli złożonych ze śliw 
wiśniowych lub wiśni dzikich - porastające obszary w sąsiedztwie działek z domami 
jednorodzinnymi. 

Za gatunki dominujące można uznać Acer Negundo (pojawiający się zarówno w postaci drzew 
jak i krzewów) oraz Sambucus nigra (występujący również na obszarze w formie drzewiastej) 
- są one gatunkami składowymi prawie wszystkich dużych skupin, porastają zarówno skarpy 
nad stawem jak i tereny płaskie odsunięte od wody. Należy nadmienić, iż w terenie występuje 
wyjątkowo duża ilość samosiejek klonu jesionolistnego, co w wypadku klasyfikacji gatunku 
jako inwazyjnego może stwarzać zagrożenie dla rozwoju bardziej zróżnicowanych biocenoz. 
Należy więc kontrolować ilość okazów Acer negundo na obszarze poprzez regularny 
monitoring i wycinkę pojawiających się siewek. 

Innymi gatunkami licznie pojawiającymi się w terenie są: Populus xcanadensis, Salix alba, Salix 
caprea, Acer platanoides, Corylus avellana i Rosa canina. Na terenach na północ od stawu 
występują również gatunki drzew i krzewów owocowych, które pojawiły się prawdopodobnie 
w związku z pobliską działalnością człowieka, należą do nich: Prunus cerasifera, Prunus avium, 
Pyrus communis, Malus domestica. 

4.2. WYTYCZNE DO GOSPODARKI ZIELENIĄ 

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni stanowi podstawę dla planu gospodarki 
drzewostanem. Gospodarka drzewostanem obejmuje wyłącznie teren znajdujący się w 
granicy opracowania (objęty wnioskiem). Ogólny stan fitosanitarny drzewostanu można uznać 
za dobry, natomiast istnieją na terenie okazy wymagające niezwłocznego usunięcia z przyczyn 
sanitarnych (stwarzające zagrożenie dla osób przebywających w terenie), cięć pielęgnacyjnych 
bądź usunięć części rośliny (np. martwych pni). Do najczęściej pojawiających się gatunków w 
złym stanie zdrowotnym należą Acer negundo oraz Sambucus nigra. Spośród 
zinwentaryzowanych roślin do usunięcia sanitarnego zakwalifikowano 7 egzemplarzy 
wymagających uzyskania pozwolenia na wycinkę oraz 24 takiego pozwolenia 
niewymagających (w tym grupy roślin i krzewy). 

Występują również kolizje istniejącej szaty roślinnej z projektem. Główną przyczyną jest 
nachodzenie na istniejącą roślinność projektowanych ścieżek lub płaszczyzn czy obiektów (np. 
placów zabaw), natomiast starano się, aby konieczne do usunięcia z tej przyczyny okazy nie 
były zbyt cenne pod względem przyrodniczym i ekologicznym (są to w przewadze niskie 
drzewka, grupy złożone w z samosiejek oraz gatunki roślin inwazyjnych, np. robinii akacjowej 
czy winobluszczu zaroślowego). Spośród zinwentaryzowanych roślin do usunięcia z przyczyn 
projektowych zakwalifikowano 11 egzemplarzy wymagających uzyskanie pozwolenia na 
wycinkę oraz 123 takiego pozwolenia niewymagających (w tym grupy roślin i krzewy). 
Szczegółowe zestawienia przeznaczonych do usunięcia roślin obrazują poniższe tabele. 


Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych drzew: 
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Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan 

sanitarny wymagających pozwolenia na wycinkę: 



NrZZM 

Nr 



Średnica 

Wysokość 

[m] 



roboczy 

rośliny 

Nazwa 

Łacińska 

Obwody 
Pni [cm] 

Korony 

[m] 

Opis 

1 . 

007540 

168 

Acer 

83 

6 

5-10 

drzewo wielopniowe, pnie 




negundo 

41 



główne rozwidlają się na 19 





38 



mniejszych pni na 





32 



wysokościach 30-40cm, 





24 



część pni martwa, pnie 





28 



pochylone do 30° tworzą 





29 



formę rozety, widoczne 





31 



zgrubienia i naroślą, konary 





19 



poprzeginane, połamane 





30 



lub ucięte, liczne ubytki w 





34 



pniach, kora odchodzi od 





56 



pni, posusz 90%, 





30 



wyodrębnić można 3 pnie 





25 



powstałe jako odrosty 





61 



korzeniowe, które zostały 





17 



ucięte na wysokościach 1- 





53 



1.2m (obwody odrostów 





23 



42,30,22cm), obwód całego 





40 



drzewa na mierzone na 
wysokości 5cm ok. 472cm, 

USUNIĘCIE SANITARNE 

2. 

007550 

186 

Picea abies 

48 

4 

5-10 

Drzewo zniszczone w 
trakcie pożaru, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

3. 

007551 

187 

Picea abies 

47 

4 

5-10 

wzrost typowy, rośnie w 
grupie, gałęzie rozchodzące 
się od podstawy pnia, 
posusz na poziomie 70% 
głównie w dolnych partiach 
korony, drzewo chore na 
ochojnik, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
czyszczenia terenu, obwód 
pnia mierzony na wysokości 
5cm wynosi 51cm, 

USUNIĘCIE SANITARNE 

4. 

007552 

188 

Picea abies 

47 

4 

5-10 

wzrost typowy, rośnie w 
grupie, gałęzie rozchodzące 
się od podstawy pnia, 
posusz na poziomie 65% 
głównie w dolnych partiach 
korony, drzewo chore na 
ochojnik, obwód pnia 
mierzony na wysokości 5cm 
wynosi 51cm, USUNIĘCIE 
SANITARNE 
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5. 

007553 

189 

Picea abies 

49 

4 

5-10 

wzrost typowy, rośnie w 
grupie, gałęzie rozchodzące 
się od podstawy pnia, 
posusz na poziomie 70% 
głównie w dolnych partiach 
korony, drzewo chore na 
ochojnik, obwód pnia 
mierzony na wysokości 5cm 
wynosi 52cm, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

6. 

007554 

190 

Picea abies 

48 

4 

5-10 

wzrost typowy, rośnie w 
grupie, gałęzie rozchodzące 
się od podstawy pnia, 
posusz na poziomie 60% 
głównie w dolnych partiach 
korony, drzewo chore na 
ochojnik, obwód pnia 
mierzony na wysokości 5cm 
wynosi 52cm, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

7. 

007690 

196 

Pinus 

30 

2 

5-10 

Drzewo zniszczone w 




sylvestris 

30 



trakcie pożaru, USUNIĘCIE 
SANITARNE 


Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z uwagi na kolizję z projektem, 

wymagających pozwolenia na wycinkę: 


LP. 

NrZZM 

Nr roboczy 
rośliny 

Nazwa Łacińska 

Obwody 
Pni [cm] 

Średnica 

Korony 

[m] 

Wysokość 

[m] 

Opis 

1 . 

007680 

194 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

60 

2.4 

5-10 

drzewo o prawidłowym wzroście i 
gęstej koronie, obce pochodzenie 
gatunku, pomiar pnia u odziomka 
(pomiar na wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu gęstej 
korony) 

2. 

007681 

195 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

65 

2.4 

5-10 

drzewo o prawidłowym wzroście i 
gęstej koronie, obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na wysokości 

1.3m utrudniony z powodu gęstej 
korony) 

3. 

007557 

198 

Juniperus 

chinensis 

115 

2 

5-10 

okaz z pniem nisko okaz z pniem 
nisko rozwidlającym się na 4 konary 
o obwodach: 60, 50, 40, 30cm, 
drzewo o prawidłowym wzroście, 
korona typowa dla gatunku, 
zalecany nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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4. 

007687 

201 

Chamaecyparis 

54 

3 

5-10 

drzewo o prawidłowym wzroście i 




pisifera 

37 



gęstej koronie, do usunięcia przez 
wzgląd na obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na wysokości 

1.3m utrudniony z powodu gęstej 
korony) 

5. 

007688 

202 

Chamaecyparis 

50 

3 

5-10 

drzewo o prawidłowym wzroście i 




pisifera 




gęstej koronie, do usunięcia przez 
wzgląd na obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na wysokości 

1.3m utrudniony z powodu gęstej 
korony) 

6. 


209 

Rosa rugosa 


28.5m 2 

<5 

skupina krzewów i pnączy 
ozdobnych, skład gatunkowy 
grupy: Rosa sp., Sambucus nigra, 
Prunus cerasifera - większość 
krzewów wysoka i dobrze 
rozrośnięta 

7. 

007601 

273 

Syringa 

32 

4 

<5 

forma drzewiasta z jednym grubym 




vulgaris 

36 



pniem u odziomka rozwidlającym 





10 



się na mniejsze pnie na wysokości 





11 



60cm, korona osadzona wysoko, 





12 



posusz 10%, blizny po ściętych 





8 



gałęziach 





10 








12 




8. 

007682 

327 

Chamaecyparis 

84 

3 

<5 

drzewo w dobrym stanie 




lawsoniana 




zdrowotnym, posiada dwa pnie u 
nasady, w tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na wysokości 

1.3m utrudniony z powodu gęstej 
korony) USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

9. 

007617 

339 

Thuja 

40 

2 

5-10 

pokrój typowy dla gatunku, stan 




occidentalis 




średni, wskazane usunięcie ze 
względu na obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na wysokości 

1.3m utrudniony z powodu gęstej 
korony) 

10. 


347 

Rosa sp. 


54.Im 2 

<5 

grupa krzewów rosnąca wzdłuż 
wewnętrznej granicy ogrodzenia, 
zaniedbanie krzewów 

11. 


365 

Rosa sp. 


53.8m 2 

<5 

grupa krzewów rosnąca wzdłuż 
wewnętrznej granicy ogrodzenia, 
skład: Rosa sp., Hibiscus syriacus, 
Salix caprea, Astilbe chinensis, 

Prunus cerasifera 
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Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan 

sanitarny lub z przyczyn projektowych, nie wymagających pozwolenia na wycinkę: 


LP 

NrZZM 

Nr 

roboczy 

rośliny 

Nazwa 

Łacińska 

Obwody 
Pni [cm] 

Średnica 

Korony 

[m] 

Powierzchnia 

krzewów 

[m2] 

Wysokość 

[m] 

Uwagi 

1 . 


92 

Acer negundo 

12 


60.2 

<5 

skupina: głównym 
gatunkiem z zakresu 
krzewów jest podrost z 
siewek Acer negundo 
(20%), pozostałą część 
grupy stanowią byliny 
takie jak pokrzywa, 
lepiężnik i oset, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (60.2m2) 

2. 


98 

Acer negundo 



121.5 

<5 

skupina o średnim stanie 
zdrowotnym i niskich 
wartościach estetycznych, 
złożona z siewek Acer 
negundo (80%), Juglans 
regia (10% - jedna duża 
samosiejka - obecnie jako 
małe drzewko) oraz 
rdestu (10%), USUNIĘCIE 

Z PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (121.5m2) 

3. 


109 

Acer negundo 



89 

<5 

skupina siewek Acer 
negundo (50%) oraz bylin 
(50%), grupa nie posiada 
wartości estetycznych ani 
ekologicznych, 
proponowane USUNIĘCIE 

Z PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (89m2) 

4. 


110 

Juglans regia 

20 

4 


<5 

młody okaz o cienkim 
pniu, korona rozłożona 
równomiernie, pień 
przewodnikowy, 
prawidłowy wzrost, 
drzewo ogranicza 
widoczność na staw, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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5. 


114 

Acer negundo 

5-8 


15.1 

<5 

skupina samosiejek Acer 
negundo (60%) i Juglans 
regia (30%), winobluszcz 
trójklapowy (10%), grupa 
bez wartości 
ekologicznych i 
estetycznych złożona w 
przewadze z roślin 
inwazyjnych, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (15.1m2) 

6. 


121 

Sambucus 

- 

- 

106.2 

<5 

skupina roślin pod 




nigra 





robinią, skład: Sambucus 
nigra (25%), 

Parthenocissus inserta 
(25%), samosiejki Robinia 
Pseudoacacia (20%) 

Juglans regia (10%), 
byliny np.. rdestowiec 
ostrokończysty (20%), 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (106.2m2) 

7. 

007524 

145 

Prunus 

37 

7 


5-10 

śliwa mirabelka, drzewo 




domestica 

10 




wielopniowe prawidłowy 





12 




wzrost, korona nisko 





11 




osadzona - pnie tworzą 





20 




rozetę, posusz 5%, 





7 




pochylenie pni 10-20°, u 





5 




odziomka obwód pni 





28 




wynosi 177cm 





25 









10 





8. 

007530 

152 

Juglans regia 

64 

8 

- 

5-10 

Rozwidlenie pnia na 





42 




wysokości 30cm na dwa 
mniejsze pnie, silnie 
odchylone od pionu o 45° 
w stronę akwenu, korona 
wysoko osadzona, 
nieregularna, widoczne 
liczne pęknięcia i 
wgłębienia w pniu, duże 
ubytki u podstawy pnia, 
gatunek inwazyjny, 
widoczny złamany konar 
na wysokości 1.3m, 
obwód pnia u odziomka: 
132cm, USUNIĘCIE 
SANITARNE 
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9. 

007531 

153 

Prunus 

32 

9 


5-10 

forma drzewiasta,, na 




domestica x 

79 




wysokości 20cm pień 




syriaca 





rozchodzi się na 3 pnie: 
jeden cienki (32cm) - 
rozwidlający się wyżej na 
dwa konary (jeden 
złamany) oraz dwa 
grubsze skręcone ze sobą 
pnie (razem obwód 79cm 
- brak możliwości 

zmierzenia ich oddzielnie 
przez skręcenie), korona 
gęsta i nisko osadzona, 
posusz 10%, stan zły, 
korzenie widoczne 

10. 

007532 

154 

Prunus 

29 

9 


5-10 

forma drzewiasta 




domestica x 

50 




wielopniowa, korzenie 




syriaca 

37 




widoczne, u odziomka 3 





16 




główne pnie (obwody 





12 




95,50 i 29cm), najgrubszy 





11 




pień jest mocno przegięty 





20 




w dolnej partii i na 





33 




wysokości 20 cm rozwidla 





50 




się na 10 mniejszych pni, 





18 




na wysokości 1.3m w 





20 




wyniku rozwidleń drzewo 





16 




posiada 12 pni, pnie o 
nachyleniach do 45°, 
niektóre poskręcane ze 
sobą, korona gęsta i nisko 
osadzona, posusz 10% i 
widoczne połamane 
gałęzie 

11. 

007533 

155 

Malus 

51 

5 


5-10 

na wysokości lm pień 




domestica 

32 




rozwidla się na dwa, cały 
okaz gęsto porośnięty 
winobluszczem 
zaroślowym 

(Parthenocissus inserta) 
co uniemożliwia dokładny 
pomiar dendrologiczny 
oraz geodezyjny (obwody 
podano orientacyjnie), 
posusz 70%, USUNIĘCIE 
SANITARNE 
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12. 

007534 

156 

Prunus 

27 

5 


5-10 

cały okaz gęsto 




cerasifera 





porośnięty 

winobluszczem 

zaroślowym 

(Parthenocissus inserta) 
co uniemożliwia dokładny 
pomiar dendrologiczny 
oraz geodezyjny, posusz 
80%,a, USUNIĘCIE Z 

PRZYCZYN SANITARNYCH 

13. 

007535 

157 

Malus 

42 

7 


5-10 

cały okaz gęsto 




domestica 

58 




porośnięty 





80 




winobluszczem 

zaroślowym 

(Parthenocissus inserta) 
co uniemożliwia dokładny 
pomiar dendrologiczny 
oraz geodezyjny, korona 
zdeformowana, posusz 
65%, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

14. 

007536 

158 

Sambucus 


7 

20 

<5 

gęsto porośnięty 




nigra 





winobluszczem 

zaroślowym 

(Parthenocissus inserta) 
co uniemożliwia dokładny 
pomiar dendrologiczny 
oraz geodezyjny, pokrój 
zdeformowany, posusz 
70%, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

15. 


159 

Sambucus 

15 

3 


<5 

okaz zdrzewiały, wyróżnić 




nigra 

8 




można 2 pnie od samej 





14 




ziemi, które rozwidlają się 





7 




na wysokościach 30 i 





8 




50cm na 6 mniejszych, 





12 




korona nisko osadzona, 
odrosty korzeniowe 
posusz 35%, stan średni, 
obwód przy odziomku 

72cm 

16. 

007537 

161 

Prunus 

48 

5 


<5 

okaz zdrzewiały, na 




domestica 





wysokości 1.4m rozchodzi 
się na mniejsze konary, 
posusz 40%, ubytki w 
pniu, obwód pnia u 
odziomka wynosi 55 cm, 
stan zdrowotni średni, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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17. 

007634 

162 

Sambucus 

nigra 


5 

11 

<5 

posusz 50% szczególnie w 
dolnych partiach korony 

USUNIĘCIE SANITARNE 

18. 

007635 

163 

Sambucus 

nigra 


7 

9 

<5 

obrośnięty 

winobluszczem 

zaroślowym 

(Parthenocissus inserta), 
posusz 40%, widoczne 
korzenie, połamane 
gałęzie, złamany jeden z 
pni (odrost korzeniowy o 
obwodzie 25cm), ubytki i 
ślady po cięciach, obwód 
u odziomka 128cm, 
USUNIĘCIE SANITARNE 

19. 

007636 

164 

Prunus 

cerasifera 

35 

4 


5-10 

pień przewodnikowy 
bardzo cienki, gałęzie na 
wysokości 3m, korona 
osadzona wysoko, rośnie 
tuż przy ogrodzeniu, stan 
zły, USUNIĘCIE Z 

PRZYCZYN SANITARNYCH 

20. 

007637 

166 

Prunus 

cerasifera 

41 

8 


5-10 

drzewo rosnące bardzo 
blisko ogrodzenia, okaz 
przesuszony szczególnie 
w dolnych partiach - 
posusz 80%, korona 
rozwidla się na 2 konary 
na wysokości 1.4m, na 
wysokości 130cm obwód 
pnia u odziomka 45cm, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
SANITARNYCH 

21. 

007539 

167 

Prunus 

cerasifera 

53 

4 


5-10 

pień prosty pochylony o 
30°, okaz mocno 
przesuszony - posusz 

30%, pień na wysokości 
130cm ma obwód 38cm, 
skradziona plakietka ZZM, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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22. 


169 

Salix caprea 



218 

5-10 

skupina młodych okazów 
Salix caprea (90%) z 
niewielką domieszką 
Crateagus monogyna - 5% 
i Rubus idaeus - 5%, 
skupina o niskich 
wartościach estetycznych, 
obwody pni 10-40cm. 
CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
(powierzchnia usuwana 
74.9m2) 

23. 

007544 

175 

Salix caprea 

32 

30 

5 

0 

5-10 

młode drzewo, na 
wysokości 60 cm pień 
główny rozchodzi się na 
dwa mniejsze, obwód 
pnia u odziomka 55cm, 
korona kulista, nisko 
osadzona, prawidłowy 
wzrost, posusz 30%, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

24. 


176 

Salix caprea 



245 

5-10 

skupina: Salix caprea 
(60%), Acer negundo 
(30%), Prunus cerasifera 
(10%), przewaga okazów 
młodych, średni posusz 
30%, zalecane 
pozostawienie, średnice 
pni 10-35cm, CZĘŚCIOWE 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
(powierzchnia usuwana 
15.1m2) 

25. 


177 

Salix caprea 

36 

8 


5-10 

pień przewodnikowy i 
prosty, korona rozwija się 
na wysokości 3m, posusz 
20%, stan dobry, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

26. 

007545 

178 

Prunus 

cerasifera 

36 

9 


5-10 

drzewo obumierające - 
posusz 70%, pień 
rozwidla się na 2 konary 
na wysokości 3m, przy 
czym jeden z konarów 
jest ścięty, w pniu 
widoczne ubytki i blizny, 
obwód pnia mierzony na 
wysokości 5cm wynosi 
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51cm, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

27. 

007546 

179 

Prunus 

cerasifera 

41 

8 


5-10 

okaz obumarty, posusz 
100%, połamane gałęzie i 
konary, obwód pnia 
mierzony na wysokości 

5cm wynosi 60cm, 
USUNIĘCIE SANITARNE 

28. 


180 

Prunus 

cerasifera 

25 

5 


<5 

zeschły pień pozostały po 
drzewie, połamane 
gałęzie i konary, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
SANITARNYCH 

29. 

007555 

191 

Malus 

domestica 

192 

9 


5-10 

wzrost typowy, na 
wysokości 5m rozwidla 
się na 3 konary, posusz 
10%, zalecany nadzór 
autorski w czasie wycinek 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

30. 


192 

Campsis 

radicans 



12.5 

<5 

milin na cienkiej 
podporze, okaz o 
mocnym pniu, korona 
osadzona wysoko, gęsta, 
stan dobry, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

31. 


206 

Larix decidua 

0 

0 


<5 

Drzewo powalone 

USUNIĘCIE SANITARNE 

32. 

007563 

211 

Juglans regia 

93 

9 


5-10 

drzewo obumierające, 
liczne połamane gałęzie w 
koronie, posusz 90%, 
blizny i ubytki w pniu, 
niektóre konary zupełnie 
suche, u odziomka ślad 
po ściętym drugim pniu, 
obwód u odziomka - 
125cm, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

33. 


218 

Prunus avium 



500 

5-10 

skupina młodych drzewek 
z gatunku Prunus avium 
(70%), w podszycie 
występuje Crateagus 
monogyna (20%), 
sporadycznie siewki i 
okazy Juglans regia (10%), 
obwody pni 5-45cm 
CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 
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PROJEKTOWYCH 
(powierzchnia usuwana 
174.3m2) 

34. 

007578 

227 

Prunus avium 

45 

7 


10-15 

drzewo porasta 
winobluszcz zaroślowy, 
tworzący ocieniającą 
kopułę nad koroną, 
korona i pokrój silnie 
zdeformowany, duży 
posusz korona osadzona 
wysoko, obwód pnia 
mierzony na wysokości 

5cm wynosi u odziomka 
57cm, pień 
przewodnikowy 
pochylony o 30°, 
USUNIĘCIE SANITARNE 

35. 

007579 

228 

Prunus avium 

37 

6 


10-15 

pień rozwidla się poniżej 





23 




130cm na trzy pnie o 





30 




nachyleniach 10-30°, 
drzewo porasta 
winobluszcz zaroślowy, 
tworzący ocieniającą 
kopułę nad koroną, 
korona i pokrój silnie 
zdeformowany, duży 
posusz, obwód pnia 
mierzony na wysokości 

5cm wynosi 58cm, 
USUNIĘCIE SANITARNE 

36. 


229 

Prunus 

- 

- 

410.7 

5-10 

Skupina: Prunus 




cerasifera 





cerasifera (85%), 

Crateagus monogyna 
(5%), Rubus caesius(5%), 
siewki Acer platanoides 
(5%). W części pn - wsch. 
w podszycie 

Parthenocissus inserta, 
obwody pni 5-25cm, 
CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
przerzedzenie skupiny w 
razie konieczności na 
pow. 305m2, konieczny 
nadzór autorski w trakcie 
wycinki 
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37. 

007581 

232 

Prunus avium 

12 

50 

24 

18 

18 

16 

12 

5 


5-10 

Pień rozwidlony u 
podstawy na 7 mniejszych 
pni, jeden z pni złamany 
(na wysokości lm), 
konary połamane i 
powykręcane, korona 
nieregularna, posusz 40%, 
korona nisko osadzona, 
nachylenia pni 10-40°, 
obwód u odziomka - 
106cm USUNIĘCIE 
SANITARNE 

38. 


233 

Sambucus 

nigra 



68.5m2 

<5 

Skupina o łącznej 
powierzchni 68,5m 2 : 
Sambucus nigra, Prunus 
cerasifera, Prunus avium, 

fragment skupiny do 
usunięcia z przyczyn 
projektowych (28.5m2) 

39. 


234 

Acer negundo 



6.1 

<5 

Skupina: samosiewy Acer 
negundo, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (6.1m2) 

40. 


235 

Acer negundo 



7.2 

<5 

skupina: Acer negundo, 
Salix caprea, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (7.2m2) 

41. 


242 

Sambucus 

nigra 



12.6 

<5 

skupina monogatunkowa 
:Sambucus nigra 100%, 
stan średni, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN SANITARNYCH 
całości skupiny (12.6m) 

42. 


243 

Sambucus 

nigra 



2 

<5 

krzew o typowym 
wzroście, stan zły, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
SANITARNYCH 

43. 


262 

Sambucus 

nigra 



3 

<5 

skupina: Sambucus nigra - 
100%, skupina z gęsto 
występującymi pniami, 
korona osadzona wysoko, 
stan średni, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (3m2) 
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44. 


264 

Acer negundo 



31 

<5 

grupa bylin 

synantropijnych: 

rdestowiec 

ostrokończysty, powój 
polny, wiesiołek grupa 
kwalifikowana jako 
skupina roślin 
synantropijnych, niektóre 
inwazyjne, mała ilość 
siewek Acer negundo, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (31m2) 

45. 


265 

Acer negundo 

0 


97.3 

<5 

grupa bylin 
synantropijnych: 95% 
rdestowiec 

ostrokończysty, grupa 
kwalifikowana jako 
rośliny inwazyjne, 
chwasty, mała ilość 
siewek Acer negundo, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (97.3m2) 

46. 


266 

Prunus 

cerasifera 



16.17 

<5 

skupina młodych i niskich 
samosiejek, skład 
gatunkowy grupu: Prunus 
cerasifera, Crateagus 
monogyna, Sambucus 
nigra, Prunus avium, 
Parthenocissus inserta, 
grupa bez większych 
wartości ekologicznych i 
estetycznych, USUNIĘCIE 

Z PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (16.17m2) 

47. 


267 

Forsythia 

suspensa 



15.8 

<5 

grupa krzewów oraz 
młodych drzewek: skład 
grupy: Ligustrum vulgare, 
młode Prunus cerasifera, 
Sambucus nigra, Forsythia 
suspensa, Parthenocissus 
inserta, CZĘŚCIOWE 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
(powierzchnia usuwana 
9.4m2) 
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48. 


272 

Acer negundo 



208.7 

<5 

skupina: spośród 
krzewów w grupie 
występują samosiewki 

Acer negundo (30%), 
pozostałą część zajmują 
skupiny jeżyny popielicy i 
byliny synantropijne, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

FRAMGENTU GRUPY 
(powierzchnia usunięcia 
27.6m2) 

49. 

007602 

274 

Prunus 

16 

6 


<5 

kulista korona, prosty 




domestica 

17 




pień rozwidla się na 





15 




wysokości 40cm na dwa 





22 




mniejsze, kolejne 
rozwidlenia na wysokości 
90cm, drzewo na 
wysokości 1.3m posiada 4 
pnie, posusz 10%, pokrój 
drzewa typowy, stan 
dobry, w obwód 
odziomka 35cm 

50. 


275 

Prunus avium 



60.4 

<5 

skupina monogatunkowa 
- Prunus avium -100%, 
osobniki w formie 
krzewiastej, CZĘŚCIOWE 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH, 
(powierzchnia usunięcia 
24.7m2) 

51. 


278 

Salix alba 


3 


<5 

młode drzewko, posiada 
kilka cienkich 
przewodnikowych pni, 
korona wąska, posusz 

20%, obwody pni 10- 
18cm, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

52. 


279 

Salix alba 


3 


<5 

młode drzewko, posiada 
kilka cienkich 
przewodnikowych pni, 
korona wąska, posusz 

20%, obwody pni 10- 
18cm, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
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53. 


280 

Salix alba 


4 


<5 

młode drzewko, posiada 
kilka cienkich 
przewodnikowych pni, 
korona wąska, posusz 

20%, obwody pni 10- 
18cm, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

54. 


281 

Salix alba 


4 


<5 

młode drzewko, posiada 
kilka cienkich 
przewodnikowych pni, 
korona wąska, posusz 

20%, obwody pni 10- 
18cm, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

55. 


282 

Acer negundo 

10 

2.6 


<5 

młody okaz o cienkim 
pniu, korona o 
równomiernym wzroście, 
wąska, posusz 20%, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

56. 


283 

Prunus avium 

38 

4 


<5 

młody okaz, korona 
rozłożona równomiernie, 
stożkowata, posusz 10%, 
pień mierzony u 
odziomka, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

57. 


284 

Rubus caesius 



47.84 

<5 

skupina Rubus caesius, 
Rubus odoratus, 
samosiejek Acer negundo 
oraz młodych Prunus 
cerasifera, obwody pni 
10-30cm, USUNIĘCIE Z 

PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

58. 


285 

Rosa sp. 



14.7 

<5 

skupina krzewów - Rosa 
sp. 100%, rosnąca przy 
wewnętrznej granicy 
ogrodzenia, krzewy 
zaniedbane, stan średni, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (14.7m2) 
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59. 


286 

Rubus idaeus 



6.7 

<5 

grupa krzewów: Rubus 
idaeus (50%), Ribes 
rubrum (30%) oraz Ribes 
uva crispa (20%), rośnie 
przy wewnętrznej granicy 
ogrodzenia, krzewy 
zaniedbane, stan średni, 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (6.7m2) 

60. 


287 

Acer negundo 

25 

4 


<5 

młody okaz rosnący przy 
ogrodzeniu istniejącego 
ogrodu, pień 
przewodnikowy, korona 
stożkowata, posusz 10%, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

61. 


292 

Juniperus 

chinensis 

86 

1.5 


<5 

pokrój typowy dla 
gatunku, wskazane 
usunięcie ze względu na 
obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar 
pnia u odziomka (pomiar 
na wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

62. 


293 

Juniperus 

chinensis 

92 

1.5 


<5 

pokrój typowy dla 
gatunku, wskazane 
usunięcie ze względu na 
obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar 
pnia u odziomka (pomiar 
na wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

63. 


294 

Picea glauca 
'Conica' 



2 

<5 

pokrój typowy dla 
gatunku, wskazane 
usunięcie ze względu na 
obce pochodzenie 
gatunku, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
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64. 


296 

Prunus 

xeminens 

'Umbraculifera' 

35 

1 


<5 

pozostały pniak oraz 
przeschnięta korona, 
drzewo obumarło z 
powodu braku światła, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie czyszczenia 
terenu, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN SANITARNYCH 

65. 


311 

Rubus idaeus 

0 


123.7 

<5 

duża grupa malin, stan 
bardzo dobry, rośliny 
obficie owocujące, grupa 
bardzo wartościowa, 

CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH - 
powierzchnia usuwana 
26.7m2 

66. 


324 

Prunus avium 

20 

2.5 


5-10 

młode drzewo, korona 
rozłożysta i równomiernie 
rosnąca, pień 
przewodnikowy, stan 
dobry, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

67. 

007612 

344 

Juniperus 

chinensis 

72 

2 


5-10 

pokrój typowy dla 
gatunku, wskazane 
usunięcie ze względu na 
obce pochodzenie 
gatunku, w tabeli pomiar 
pnia u odziomka (pomiar 
na wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

68. 

007618 

340 

Thuja 

occidentalis 

52 

2 


5-10 

pokrój typowy dla 
gatunku, stan średni, 
wskazane usunięcie ze 
względu na obce 
pochodzenie gatunku, w 
tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na 
wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

69. 

007619 

341 

Thuja 

occidentalis 

52 

2 


5-10 

pokrój typowy dla 
gatunku, stan średni, 
wskazane usunięcie ze 
względu na obce 
pochodzenie gatunku, w 
tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na 
wysokości 1.3m 
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utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

70. 

007620 

342 

Thuja 

occidentalis 

52 

2 


5-10 

pokrój typowy dla 
gatunku, stan średni, 
wskazane usunięcie ze 
względu na obce 
pochodzenie gatunku, w 
tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na 
wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

71. 


345 

Euonymus 

fortunei 

'EmeralcTn 

Gold' 



5.2 

<5 

Skupina: Euonymus 
fortunei (30%), paproć 
(30%), Ligustrum vulgare 
(20%), Rubus idaeus 
(10%), Campsis radicans 
(10%) - większość roślin w 
złym stanie z powodu 
braku nasłonecznienia, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (5.2m2) 

72. 

007624 

351 

Prunus 

domestica 

51 

3 


<5 

jeden pień ścięty, liczne 
ubytki w pniu, posusz 

85%, USUNIĘCIE 
SANITARNE 

73. 


361 

Prunus 

domestica 



44.4 

5-10 

Skupina: Prunus 
domestica -100%, małe 
okazy wiśni, drzewa słabo 
rozwinięte, wszystkie 
drzewa zaniedbane i 
chore, rosną w 
zagęszczeniu, duży 
posusz, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN SANITARNYCH 
całości grupy (44.4m2) 

74. 

007689 

362 

Malus 

domestica 

35 

6 


5-10 

Jabłoń o mocno 
pochylonym pniu na 
wysokości około 1.2m, 
korona typowa, posusz 
20%, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
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75. 


363 

Parthenocissus 

inserta 



177.5 

<5 

skupina Parthenocissus 
inserta, roślina porasta 
skarpę nad woda oraz 
drzewa i krzewy przy niej 
rosnące, gatunek 
inwazyjny, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (177.5m2) 

76. 


364 

Parthenocissus 

inserta 



192.4 

<5 

skupina Parthenocissus 
inserta, roślina porasta 
skarpę nad woda oraz 
drzewa i krzewy przy niej 
rosnące, gatunek 
inwazyjny, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (192.4m2) 

77. 


366 

Betula pendula 

42 

5 


5-10 

młody okaz, brzoza 
wyrasta ze skarpy, pień 
typowy przewodnikowy, 
gałęzie wyrastające już z 
niskich partii rośliny, 
korona o prawidłowym i 
równomiernym wzroście, 
posusz 5%, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

78. 


367 

Sorbus 

aucuparia 

Pendula 1 

16 

1.8 


<5 

drzewo o typowym dla 
odmiany wzroście, młody 
okaz, pień 

przewodnikowy i prosty, 
dopiero u samej góry 
rozwidla się na 
poskręcane konary (ok 
2.5m), drzewo o słabo 
rozwiniętej koronie z 
dużym posuszem, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

79. 

007683 

370 

Juniperus 

chinensis 

50 

3 


<5 

drzewo o typowym 
wzroście z ubytkami w 
koronie spowodowanymi 
opadającymi igłami, liczne 
pędy zbrązowiałe, w 
tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na 
wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 
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80. 

007684 

371 

Juniperus 

chinensis 

65 

2 


<5 

drzewo o typowym 
wzroście z ubytkami w 
koronie spowodowanymi 
opadającymi igłami, liczne 
pędy zbrązowiałe, w 
tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na 
wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

81. 

007685 

371a 

Juniperus 

chinensis 

60 

3 


<5 

drzewo o typowym 
wzroście z ubytkami w 
koronie spowodowanymi 
opadającymi igłami, liczne 
pędy zbrązowiałe, w 
tabeli pomiar pnia u 
odziomka (pomiar na 
wysokości 1.3m 
utrudniony z powodu 
gęstej korony) 

82. 


373 

Rubus caesius 



84,Om 2 

<5 

Skupina o łącznej 
powierzchni 84,Om 2 : 
jeżyny popielicy, 
monogrupa, stan dobry, 

usunięcie całości skupiny 

83. 


374 

Rubus caesius 



58,Om 2 

<5 

Skupina o łącznej 
powierzchni 58,0m 2 : 
jeżyny popielicy, 
monogrupa, stan bardzo 
dobry, usunięcie 
fragmentu skupiny o 
powierzchni 30m2 

84. 


376 

Juglans regia 

5.5 

1 


<5 

niska siewka orzecha o 
przewodnikowym pniu, 
gatunek inwazyjny, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

85. 


377 

Juglans regia 

9 

1.5 


<5 

niska siewka orzecha o 
przewodnikowym pniu, 
gatunek inwazyjny, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

86. 


378 

Populus 

xcanadensis 

4 

1 


<5 

niska siewka topoli, pień 
prosty, przewodnikowy, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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87. 


379 

Acer negundo 

14 

13 

1.5 


<5 

siewka klonu 
jesionolistnego, okaz 
dwupniowy, jeden z pni 
na wysokości 60cm 
rozwidla się na 5 
konarów, posusz 5%, 
gatunek inwazyjny, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

88. 


380 

Crataegus 

monogyna 



1.76 

<5 

siewka głogu, niski i 
młody okaz, posusz 5%, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

89. 


381 

Acer negundo 



290.5 

<5 

podrost z klonu 
jesionolistnego (80%) 
oraz wierzby iwy (20%), 
samosiejki porastające 
niską skarpę w terenie 
przy nasypie kolejowym, 
przewaga gatunku 
inwazyjnego - klonu 
jesionolistnego, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (290.5m2) 

90. 


391 

Acer negundo 



1.76 

<5 

skupina siewek klonu 
jesionolistnego, 4 pnie o 
obwodach 12, 5, 5 i 8cm, 
gatunek inwazyjny, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (1.76m2) 

91. 


392 

Salix alba 



10 

<5 

skupina niskich 
samosiejek wierzby białej 
i wierzby iwy (po jednej 
sztuce) oraz klonu 
jesionolistnego, wierzba 
biała o 4 pniach o 
obwodach 3-12cm, 
wierzba iwa o 3 pniach o 
obwodach 9-16cm, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (10 m2) 

92. 


393 

Acer negundo 



12 

<5 

skupina samosiejek klonu 
jesionolistnego, wyróżnia 
się jeden okaz o prostym 
przewodnikowym pniu, 
reszta siewek o 
krzewiastym charakterze, 
obwody pni do lOcm, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (12m2) 
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93. 


394 

Acer negundo 

19 

12 

10 

3 


5-10 

niska samosiejka klonu 
jesionolistnego, forma 
krzewiasta o 3 pniach i 
wyraźnie wydzielonej 
koronie, korona 
rozłożysta, ale 
przerzedzona, posusz 

10%, dolne partie 
porośnięte 
winobluszczem 
zaroślowym, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

94. 


395 

Sambucus 

nigra 



12 

<5 

grupa samosiejek bzu 
czarnego, około 4 sztuki o 
charakterze krzewiastym, 
stan dobry, dodatkowo 
jedna niewielka siewka 
klonu jesionolistnego, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (12m2) 

95. 


396 

Acer negundo 



10 

<5 

skupina samosiejek klonu 
jesionolistnego, około 4 
sztuki w grupie, pnie w 
przewadze proste, korony 
przerzedzone, USUNIĘCIE 

Z PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (10m2) 

96. 


397 

Acer negundo 



153.7 

<5 

grupa samosiejek rosnąca 
pod koronami krzew, 
skład grupy: klon 
jesionolistny (50%) - 
siewki o wielkości do lm, 
byliny (40%), małe siewki 
derenia białego i orzecha 
szarego (10%), USUNIĘCIE 

Z PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (153.7m2) 

97. 


398 

Campsis 

radicans 



11.8 

<5 

grupa zaniedbanych 
krzewów ozdobnych, 
skład gatunkowy: milin 
amerykański, siewki klonu 
jesionolistnego, liguster 
pospolity, barwinek 
pospolity, parzydło leśne, 
jałowiec sabiński, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (11.8m2) 
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98. 


399 

Stephanandra 

- 

- 

2.5 

<5 

zaniedbany krzew 




incisa 'Crispa' 





ozdobny, wskazane 
usunięcie, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
czyszczenia terenu, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

99. 


400 

Philadelphus 

- 

- 

15.08 

<5 

grupa zaniedbanych 




coronarius 





krzewów ozdobnych, 
skład gatunkowy: 
jaśminowiec wonny, 
jałowiec pospolity, świerk 
w odmianie 'Conica 1 , 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (15.08m2) 

100. 


401 

Rosa sp. 



3.6 

<5 

grupa zaniedbanych 
krzewów, skład: niska 
róża, wskazane usunięcie 
grupy, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (3.6m2) 

101. 


403 

Philadelphus 

- 

- 

4.9 

<5 

pojedynczy okaz 




coronarius 





jaśminowca, krzew o 
prawidłowym wzroście, 
atrakcyjny wizualnie, 
wskazane cięcia 
pielęgnacyjne, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (4.9m2) 

102. 


406 

Magnolia 

20 

4.5 

- 

<5 

wysokie walory wizualne, 




xsoulangeana 

10 




korona pochylona na 





8 




stronę wschodnią, posusz 
5%, pień główny rozwidla 
się na 3 mniejsze na 
wysokości 50cm, obwód 
pnia przy odziomku 43cm, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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103. 


407 

Picea abies 



2 

<5 

świerk pospolity w 
odmianie krzewiastej 
kulistej, dobrze 
rozrośnięty, bez 
widocznych chorób i 
ubytków, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (2m2) 

104. 


411 

Hibiscus 

syriacus 



0.42 

<5 

grupa krzewów: hibiskus 
- niski okaz, słabo 
rozrośnięty oraz 
niezidentyfikowany krzew 
o czerwonych liściach, 
grupa bez większych 
walorów wizualnych, 
krzewy zaniedbane, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (0.42m2) 

105. 


413 

Prunus 

cerasifera 



9.6 

<5 

forma krzewiasta, 
posiada 6 pni o obwodach 
7-12 cm, posusz 5%, 
korona rozwinięta od 
dołu, gęsta, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

106. 


414 

Syringa 

vulgaris 



3.14 

<5 

pojedynczy egzemplarz 
lilaka o umiarkowanym 
wzroście, posusz 10%, 
krzew niedoświetlony, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

107. 


416 

Ribes alpinum 



1.5 

<5 

pojedynczy egzemplarz 
porzeczki, prawidłowy 
wzrost, krzew gęsty, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

108. 


417 

Philadelphus 

coronarius 



4 

<5 

pojedynczy egzemplarz 
jaśminowca, prawidłowy 
wzrost, krzew gęsty, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 
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109. 


418 

Thuja 

occidentalis 



1.3 

<5 

pojedynczy egzemplarz - 
niska odmiana thuji, 
wskazane usunięcie - 
gatunek obcy, brak 
wartości estetycznych, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

110. 


419 

Deutzia scabra 



1 

<5 

pojedynczy egzemplarz 
żylistka, krzew 
zaniedbany, wskazane 
cięcia odmładzające i 
pielęgnacja dla dalszego 
zachowania, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

111. 


420 

Deutzia scabra 



2.4 

<5 

grupa żylistków, krzewy 
zaniedbane, wskazane 
cięcia odmładzające i 
pielęgnacja dla dalszego 
zachowania, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (2.4m2) 

112. 


421 

Buxus 

sempervirens 



2.5 

<5 

pojedynczy egzemplarz 
bukszpanu, kolumnowo 
rosnący, gęsty krzew o 
koronie równomiernie 
rozrośniętej od samej 
ziemi, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

113. 


422 

Rhododendron 

sp. 



4.9 

<5 

grupa ozdobnych 
krzewów o wysokich 
walorach wizualnych, 
skład grupy: forsycja 
pośrednia, 

rhododendron, thuja w 
niskiej odmianie, 
mahonia, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
grupy (4.9m2) 
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114. 


423 

Rosa sp. 



2 

<5 

grupa krzewów o 
wysokich walorach 
wizualnych, skład: dwa 
egzemplarze róży w 
niskiej odmianie, jedna 
sztuka żylistka, wskazane 
cięcia odmładzające, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (2m2) 

115. 


424 

Juniperus 

chinensis 



1.3 

<5 

pojedynczy egzemplarz 
jałowca, wskazane 
usunięcie ze względu na 
obce pochodzenie 
odmiany, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

116. 


425 

Buxus 

sempervirens 



1.5 

<5 

pojedynczy egzemplarz, 
krzew rośnie przy domku 
gospodarczym, 
egzemplarz 
umiarkowanie witalny, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

117. 


426 

Hydrangea 

arborescens 



1.5 

<5 

pojedynczy egzemplarz, 
krzew dobrze rozrośnięty 
i witalny, wysokie walory 
wizualne, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

118. 


427 

Mahonia 

aquifolium 



1.5 

<5 

pojedynczy egzemplarz, 
krzew dobrze rozrośnięty 
i witalny, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

119. 


428 

Hydrangea 

arborescens 



1 

<5 

pojedynczy egzemplarz, 
krzew dobrze rozrośnięty 
i witalny, wysokie walory 
wizualne, zalecany nadzór 
autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
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120. 


429 

Hydrangea 

petriolaris 



0.76 

<5 

hortensja pnąca się na 
podporach wspartych o 
ściany domu 

gospodarczego, zalecany 
nadzór autorski w czasie 
wycinek, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

121. 


430 

Hibiscus 

syriacus 



0.6 

<5 

grupa hibiskusów - 
krzewy niedoświetlone i 
średnio rozrośnięte, 
okazy mtode, niskie, 
zalecany nadzór autorski 
w czasie wycinek, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (0.6m2) 

122. 


431 

Euonymus 

fortunei 



1.6 

<5 

grupa trzmieliny Fortunea 
w odmianach - Emerald 'n 
Gold - forma niskiego 
krzewu i Emeralds Gaiety 
- w formie pnącej się na 
podporach, stan bardzo 
dobry, nadzór autorski w 
czasie wycinek, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH całości 
grupy (1.6m2) 

123. 


433 

Sambucus 

nigra 

32 

4 


<5 

zdrzewiały okaz, posusz 
korony 15%, korona 
wysoko osadzona, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

124. 


436 

Juniperus 

virginiana 



1 

<5 

młody okaz jałowca, 
wysokość do 70cm, 
wskazane usunięcie - 
średni stan zdrowotny, 
obce pochodzenie 
gatunku, niedopasowanie 
do siedliska, zalecane 
usunięcie, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

125. 


437 

Juniperus 

virginiana 



1 

<5 

młody okaz jałowca, 
wysokość do 70cm, 
wskazane usunięcie - 
średni stan zdrowotny, 
obce pochodzenie 
gatunku, niedopasowanie 
do siedliska, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
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126. 


439 




6 

<5 

okaz krzewiasty, pokrój 
typowy, korona 
umiarkowanie gęsta, 
posusz 10%, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

127. 


440 

Carpinus 

betulus 



1 

<5 

samosiejka grabu 
pospolitego, wysokość 
około 50cm, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

128. 


441 

Salix alba 

12 

7 

7 

3 


<5 

młoda wierzba biała - 
samosiew, okaz 
trzypniowy - rozwidlenie 
u odziomka, posusz 5%, 
korona nisko osadzona, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

129. 


442 

Prunus 

domestica 

25 

20 

2 


<5 

młoda mirabelka, 
drzewko dwupniowe, 
wyrasta prosto i dzieli się 
na dwa konary z czego 
jeden został złamany, a 
drugi w górnych partiach 
wygina się łukowato, stan 
zły, USUNIĘCIE Z 

PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 

130. 


443 

Prunus 

domestica 

20 

3 


<5 

młoda mirabelka, 
drzewko jednopniowe, w 
górnych partiach konary 
wyginają się, korona 
asymetryczna, stan zły, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

131. 


445 

Prunus avium 

10-30 


15.13 

5-10 

skupina monogatunkowa, 

4 młode drzewa, posusz 
20%, stan średni, obwody 
pni 10-30cm, USUNIĘCIE 

Z PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH całości 
skupiny (15.13m2) 

132. 

007657 

447 

Prunus avium 

53 

6 


5-10 

pień przewodnikowy, 
korona osadzona wysoko, 
drzewo porasta 
winobluszcz zaroślowy, 
tworzący ocieniającą 
kopułę nad koroną, 
korona zdeformowana, 
nieregularna, duży 
posusz, obwód pnia 
mierzony na wysokości 
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5cm wynosi 58cm, 

USUNIĘCIE SANITARNE 

133. 

007658 

448 

Prunus avium 

22 

5 


5-10 

Pień rozwidla się na 4 





20 




główne pnie na wysokości 





17 




60cm, korona osadzona 





21 




wysoko, drzewo porasta 
winobluszcz zaroślowy, 
tworzący ocieniającą 
kopułę nad koroną, 
korona zdeformowana, 
nieregularna, duży 
posusz, obwód u 
odziomka -40 cm, 
USUNIĘCIE SANITARNE 

134. 

007659 

449 

Prunus avium 

20 

5 


5-10 

Pień rozwidla się na 3 





20 




główne pnie na wysokości 





10 




60cm, korona osadzona 
wysoko, drzewo porasta 
winobluszcz zaroślowy, 
tworzący ocieniającą 
kopułę nad koroną, 
korona nieregularna, 
zdeformowana, duży 
posusz, obwód u 
odziomka 36cm, 

USUNIĘCIE SANITARNE 

135. 


450 

Picea abies 



11.2 

5-10 

Skupina drzew: 100% 

Picea abies, drzewa 
sadzone w rzędzie w 
odległości co lm, ilość: 12 
sztuk, grupa do usunięcia, 
obwody pni 15-45cm, 
USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
SANITARNYCH całości 
grupy (11.2m2) 

136. 


454 

Robinia 

17 

2 

- 

<5 

Odrośnięta siewka robinii, 




pseudoacacia 





stan dobry, pień prosty i 
przewodnikowy, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

137. 


455 

Salix caprea 

26 

2 

- 

<5 

Odrośnięta siewka 





5 




wierzby iwy, pokrój 
typowy, stan dobry, 

USUNIĘCIE Z PRZYCZYN 
PROJEKTOWYCH 

138. 

7669 

460 

Prunus avium 

20 

6 

- 

5-10 

Drzewo w stanie średnim, 





25 




obwód pni przy odziomku 
43cm, USUNIĘCIE Z 
PRZYCZYN 

PROJEKTOWYCH 
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139. 

007678 

444 

Prunus avium 

24 

4 


5-10 

młode drzewo 





20 




wyróżniające się 





21 




wielkością w Skupinie, 





14 




rozwidlenie na dwa pnie 
u odziomka, dalsze 
rozwidlenia pni na 
wysokości lm i 1.2m, 
posusz 20%, obwód u 
odziomka 55cm, stan 
zdrowotni średni 

140. 

007679 

446 

Prunus avium 

25 

4.5 


5-10 

młode drzewo 





17 




wyróżniające się 





19 




wielkością w Skupinie, 





12 




rozwidlenie na dwa pnie 





9 




u odziomka, dalsze 
rozwidlenia na wysokości 
50 i 90cm, posusz 20%, 
nachylenie pni 30°, 
obwód u odziomka 60cm, 
stan zdrowotni średni 

141. 

007668 

461 

Prunus avium 

23 

8 


5-10 

Drzewo w średnim stanie 





26 




zdrowotnym, przyziemi 





25 




posiada 3 pnie, z których 
jeden rozwidla się na 
wysokości 15 cm, jeden z 
głównych pni złamany na 
wysokości lm, obwód pni 
przy odziomku 81cm 

142. 

007670 

462 

Prunus avium 

28 

8 


5-10 

Drzewo w średnim stanie 





16 




zdrowotnym, posiada 





21 




dwa główne pnie od 





9 




samej ziemi, które 





8 




następnie rozwidlają się 





6 




na liczne mniejsze pnie na 





10 




wysokościach 30 i lOOcm 





10 




obwód pni przy odziomku 





16 




92cm 





10 





143. 

007671 

463 

Prunus avium 

19 

6 


5-10 

Drzewo w średnim stanie 





10 




zdrowotnym, rozwidlenie 





12 




głównego pnia na 5 





10 




mniejszych na wysokości 





14 




15 cm, pnie pochylone do 
wartości 60°, obwód pni 
przy odziomku 44cm 

144. 

007673 

464 

Prunus avium 

25 

6 


5-10 

Drzewo w średnim stanie 





14 




zdrowotnym, od samej 





15 




ziemi jest to okaz 





13 




dwupniowy, jeden z pni 
pozostaje prosty, drugi 
rozwidla się na wysokości 
20cm, obwód pni przy 
odziomku 35cm 
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145. 

007638 

466 

Prunus 

cerasifera 

40 

5 


5-10 

Pień przewodnikowy, 
rozchodzący się na konary 
na wysokości 4m, korona 
wąska, posusz 10%, 
obwód mierzony u 
odziomka - 52cm 

146. 

007639 

467 

Prunus 

35 

6 


5-10 

Drzewo dwupniowe, dwa 




cerasifera 

8 




pnie od odziomka, 





12 




kolejne rozgałęzienia na 





29 




wysokości 1.2m, 









widoczne połamane 









gałęzie, posusz 10%, 









nieliczne odrosły pniowe 

147. 


489 

Salix caprea 

28 

75 



Pniak ściętego drzewa. 


5. ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 

5.1. Zasady ogólne 

Drzewa i krzewy istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub 
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak 
zorganizowany, aby odbywał się w poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, 
specjalnie ułożonych na żwirze lub pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
Zakazuje się wjazdu ciężkiego sprzętu budowlanego pod korony drzew. 

Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: 
kruszywa, cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład 
elementów konstrukcyjnych (deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na 
podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i 
uszkodzenia korzeni. Należy pozostawić grunt pierwotny na istniejącym poziomie. 

Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być 
wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez 
okrycie matami ze słomy. 

W miarę możliwości w uzgodnieniu z kierownikiem budowy drzewa zabezpieczyć 
grupowo, aby uniemożliwić przejazd sprzętu pod koronami drzew. 

5.2. Zabezpieczenie krzewów istniejących 

Cała powierzchnia terenu zajmowana przez istniejące krzewy powinna być oddzielona od 
rejonu prac budowlanych za pomocą ogrodzenia. Zabieg ten pozwala na zmniejszenie 
negatywnego wpływu prac budowlanych na żywotność roślin. Ogrodzenie ochronne w 
otoczeniu krzewów istniejących powinno być widoczne, wysokie i trwałe. Ma ono stanowić 
wyraźną barierę oraz sygnał dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, iż w tym 
miejscu chroniona jest cenna wartość. 

Dla skutecznej ochrony roślin na terenie budowy ważna jest klarowna informacja 
dotycząca jej zakresu. Strefy ochronne powinny być oznaczone tablicami informacyjnymi 
określającymi co jest chronione oraz co jest zabronione. 
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Druciana siatka Pionowe pręty 



Budowa ogrodzenia ochronnego 
5.3. Zabezpieczenie pni drzew istniejących 

Pnie drzew istniejących zabezpieczyć można za pomocą ogrodzenia lub osłon przypniowych. 

Przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi 
koron. Przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2- 
krotnej średnicy koron drzew. 

Innym sposobem ochrony pni drzew istniejących jest zastosowanie osłon 
przypniowych. Mogą być one wykonane w formie odeskowania (oszalowanie) lub osłon z maty 
słomianej lub juty. 

Zabezpieczenie drzew, poprzez zastosowanie osłon przypniowych występuje w 
przypadku drzew, w pobliżu których prowadzone będą roboty budowlane. Dotyczy to głównie 
drzew przy których będą prowadzone prace związane z remontem nawierzchni alejek 
parkowych, oraz związane z przebudową mediów. 

Osłony przypniowe obejmują całą powierzchnię pnia do wysokości nie mniej niż 150cm. 
W przypadku zastosowania osłon w postaci oszalowania, czyli zabezpieczeniu pnia drzewa 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami grubości l,5cm wysokość 
osłony może wynosić nawet 200cm. Dolna część desek powinna opierać się o podłoże. Deski 
umocować w podłoże lekko je wkopując lub jeśli jest to niemożliwe (przez np. nabiegi 
korzeniowe), należy je obsypać ziemią. 

Oszalowanie powinno być przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej 
taśmy stalowej. Oszalowanie należy opasać drutem co 40-60cm (min. 3razy). 

W wolną przestrzeń, powstała między deskami i pniem wypełnić warkoczem ze słomy, 
juty lub oponą. 
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Drzewo z wygrodzonym terenem pod koroną 


Oszalowanie pnia 


5.4. Zabezpieczenie korzeni 

Wykopy powodują najczęstsze uszkodzenia systemów korzeniowych. W celu zminimalizowania 
uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryty korzeniowej powinny być 
wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową (przewiertem 
sterowanym). 

• Nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2 m od pni drzew 

• Nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa 

• Przy głębokich wykopach zaleca się wykonywać ekrany zabezpieczające zgodnie z 
zasadami pielęgnacji drzew 

• Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy 
korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folią) 

• Ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub pitą 

• Niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych 

Składowanie materiałów w pobliżu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne 
struktury gleby w związku z czym obowiązują: 

• Zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów 
chemicznych i budowlanych 

• Zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew 

• Zakaz palenia ognisk pod drzewami 

• Zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami 

• Zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew 

a) Zasłony/ ekrany korzeniowe 

Jednym z największych zagrożeń dla drzew istniejących jest przesuszenie lub ewentualne 
przemarznięcie obnażonych korzeni. W przypadku uszkodzenia bryty korzeniowej nie można 
pozostawić korzeni bez zabezpieczenia nawet na kilka godzin. W związku z tym ścianę wykopu 
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z uszkodzoną bryłą korzeniową należy zabezpieczyć siatką drucianą lub ekranem z desek, 
zamocowanych na drewnianych słupach od strony wykopu. Pozostawiona przestrzeń około 20 
cm szerokości pomiędzy ścianą wykopu a wprowadzonym ekranem należy wypełnić 
gruboziarnistym podłożem do wysokości ok 40cm. od poziomu terenu. Górną warstwę 
powinna stanowić mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. W czasie trwania robót w 
części nie objętej wykopem należy zapewnić drzewu nawodnienie. Ewentualne cięcia korzeni 
musza być wykonane ostrym narzędziem. Nie należy zabezpieczać (np. maścią ogrodniczą) ran 
po cięciach. 



Budowa zasłony korzeniowej 

b) Metoda bezrozkopowa (przewiert/przecisk sterowany). 

Zastosowanie przycisków sterowanych (tunelowania) umożliwia ochronę systemów 
korzeniowych drzew w trakcie montażu instalacji podziemnych. Metoda ta polega na 
układaniu instalacji odbywa się na zasadzie przecisku na całej długości w sąsiedztwie drzewa 
lub prowadzeniu otwartego wykopu do momentu, kiedy widoczne będą korzenie grubsza niż 
2,5cm. 

Następnie rura przeciskana jest pod korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa. 
Jeżeli poza terenem prac prowadzonych metodą tunelową znajdują się korzenie o średnicy 
powyżej 2,5cm, należy je zachować a wykop powinien być przeprowadzony poniżej tych 
korzeni. Tunelowanie powinno być prowadzone w odległości uzależnionej od wielkości korony 
drzewa (optymalnie za okapem prawidłowo rozbudowanej korony). Należy także chronić 
warstwę gleby o grubości ok. 60cm. 

W przypadku kolizji z systemem korzeniowym należy przeprowadzić kable metodą 
bezrozkopową uwzględniając m. in. lokalizację inwestycji, kondycję i wiek drzew. Przebieg 
trasy przecisku powinien być dostosowany indywidualnie do danej sytuacji. 
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Schemat tunelowania 


c) Cięcie korekcyjne korzeni 

Powierzchnia rany musi być możliwie gładka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany należy 
wyrównać nożem. 

Cięcia korzeni należy przeprowadzić pod katem prostym do ich osi, w obrębie wykonanego 
wykopu. 

W przypadku konieczności cięcia korzeni konstrukcyjnych drzew, o średnicach powyżej 10 cm, 
należy każdorazowo dokonać oceny wpływu cięcia korzenia na statykę oraz żywotność 
drzewa, oraz określić zakres koniecznych prac zabezpieczających. 


ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ W PROJEKCIE 

Numery drzew istniejących przeznaczone do zabezpieczenia przez oszalowanie pnia: 

007487 , 007488 , 007489 , 007492 , 111 , 007497 , 007498 , 007499 , 007505 , 007508 , 007509 , 
007515 , 007516 , 007518 , 007519 , 007520 , 007521 , 007522 , 007528 , 007529 , 007539 , 
007544 , 007556 , 007575 , 007576 , 197 , 278 , 288 , 451 007603 , 007610 , 007682 , 007686 






















